を風量設定は適切でずか？- 

「しずか」 r 微」など弱い風量設定に 
なっていませんか？ 

風量設定を上げてください。 

獲運輯モ…ドは適切ですか？—■- 
:令やしたいとさ：ドライ-冷房運転 
暖めたいとを：暖房運転 


货風向調節は適切でずか？ — ■■■•■■■■■ 

フラッフ(上下風巧調節羽根）と 
ル…バ…(左ち風向調節羽根)を 
設定したいち向に向けてください。 



巧設定温度は適切でずか？ — ■' —…, 

冷やしたいとさ：設定温度をでげる 
暖めたいとさ：設定温度を上げる 


鹽暖房運輯のとさ 

货エアコンを暖めています。]〜4分間お待ちください。 

@屋か温度びないときに暖房運転すると、室が熱交換器に霜び付き暖房能 
力げを下します。このよラなとき、霜取り崖転のため、暖房運転が停止し、 
風も止まります。 

この霜取り運転 （3 〜10分圈）が終わると自動的に暖房運転を巧開します。 

閣ドライ-を房運転のとき 

を r 風量自動」設をで、ドライ-を房運転すると、室内ユニットにこをった 
ニオイを抑える機.能び働<ため、すぐに風び出ません。 

約40砂お待ちください。 




ではち〇ません 












































を電子式点な方式のを光な（インノ く一夕一盤光な 
など）や、液晶テレビ、フラズマテレビがある 
お部屋では、信号を受け付けにくい場合があ 
りまず。 

このようなとさには、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 


® U モコンの切換スイッチの設定を変えていま 
せんか。 

U モコンのぶたと電池を取りがし、切換スイッ 
チの設をを変えてください。 

それでをリモコン信号を受信しない場合は、 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご 
相談窓□にご相談ください。 


を乾電ミ也び消'耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 

すべての電池を同時に新しい単4あアルカリ乾電池に変換してくださし、 
詳細については、"置転前の準備"をご参照ください。 


を U モコンで他の電気機器び作動する場合は、電気機器を離ずか、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 


現換スイッチ 

4萨 




U モコン信号を受信しない、 
感度が惡い 


表おが薄い、出ない 
表ちが勝手に変わる 


他の麗気磯器が作動ずる 
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故障かな？と思った b 

このようなとをに 説明-調べるところ 


1 

皇がユニットか毎り\°キパキッ」 
といつ音 


を室外ユニットに付いた水び凍るときの音です。 

. 

「半ュッ J、r ギギッ J という音 

故 

fjsCz 

1鶴 

:.苗鶴.;.;; 

を運転開始時および運転停止時にフラッブ①位置補正をするときの音です。 

運範中.停止中に r カチッ J 
とい5音 

處冷媒を制御する弁や、電気部品び作動する音です。 

水の流れるような音 

をエアコン巧部に;令媒び流れている音です。 

1 

「プシュ ー J といラ音 

菌 i . 源;; ii 

!難;;;; 

薰 

が 

«エアコン内部の;令媒の流れび切り澳わるとさの音です。 

「ピシッ J といラ富 

を温度変化でエアコンびわずかに伸び縮みするとさの音です。 


「ポコッポコッ j という音 

hj 

ぉお部屋を閉めきって換気扇を使巧したとき、エアコン内部から聞こえてく 
る音でず。窓を開けるか、換気扇を止ゆると改善されます。 

気になる場合は、ドレンホース用逆止が（別売品）を取り付けてください。 
詳しくは、お貫い上げの驟売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談 
ぐ/'しじい。 -4 k ~若冬 


< . 

H 

ミ ミ鑛 
1!!漏 
1： '1 
输、婿效 

。も;卜:;。 

黨 ちぎ 灣 

ft 

室がユニットか 6 水や湯気び出る 

故 

睛 

で 

は 

あ 

0 

ま 

せ 

ん 

圍暖房運韶のとき 

歯室がユニットに付いた霜を取り除さ、水や湯気 
として出すためです。 i 誦1!晒11議!!!!!！ 

■冷房運聞などのとを 

«室がユニットの;令えた配管に水滴が付さ、滴'で 
するためでず。 


室巧 ユニッ トか 5 霧が出る 

猫 冷馬蓮転などのとさ、お部屋の空気び冷風で;令やされて露になるためです。 


お調べください 故®で城ありません 


故障ではありません 














® お部屋の条件、在至人数、屋外温度によってはご希望の湿度にな b ない場 
合がありまず。温度調節を低めに設定してください。 


毎運転中、本体内部に手を入れて（觸れて）いませんかつ 
手を入れると（触れると）、請電気などの影響で誤作動する場合があります 
ので本体内部には手を入れないでください。 

#雷や無線などにより誤作動する場合びあります。 

誤作動した場合は、ブレーカーでいったん電源を切り、 U モコンで再度運 
転してください。 


ドライ運転しているのに 
湿度がでが島ない 


運載中、急に動きがおかしくなる 


運転を停止した直後 

猫製品イ呆護のため約1分間は室夕に!ニットのフアンが回ります。 


運転停止中に室がユニットの 
フアンが回る 


I パワーセレクト「入」になっていませんか？ 
「切 j にしてください。 


表示ランプが暗い 


级エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはタイキンお客様 
ご相談窓口にご連絡ください。 

(ブ レーカーを 切ってください。） 


運転を開始ずると、運乾ランプび 
しばらく点滅して点なずる 


#パワーセレクト j 入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプと 
タイマーランブび扇滅します。 


運載ランプと 

タイマーランプが点滅ず る 


をドライ運転に変更した場合、 一 時的に湿度び上がることがあり、またニオ 
イが発生する場合があります。 

活室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。 

(室内 ユニッ トの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご柜談窓□にご旧談ください。） 


エアコンからイヤなニオイがする 



故障ではあり素せん お調べください 


故障ではありません I お調べください 


故障ではあり萊せん 
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. 地ん ^ 摄 も — H mmmMmmf 费 j 咖耐 

運車] i フゾプか点滅ずるとき 


運輯号ンプが点織するときは、ブレー■力一■を切り、約 I 分後もう一■度電源を入れ、運歸を巧って 
<だすい。 

® それでも運転ランプが点滅するときは、な下の手順にしたびってエラーコードを確認し、巧応を行ってください。 


冷房 I 


コン表示部に mo 」 び表示されます。 


a ぶ v3p 田 g Jf 心 ^^ 巧 8 * aS!l 由 a—T* 夕三 *** !Sar 

%nM BaaoaJ ザ ^ 芭 a oboBsob 夕 ngaJ 為 f み'!哨み | も rh ^ 猜 ^ 

取消 

爆連続で神し！： r ピ™ - i)j と 
嶋つたと壺觸王景™!!™ IF ® 確認し A 
表赞拠作 t ： 対応巷:な IT ぐた巧い。 


® 該当するエラーコードの左]ケタび一致したとき、「ピピック」 
と鳴ります。 

取消 

® を約已秒間巧すか、しばらくずると通萬表示に戻ります。 


A5 

エアフイルター■び巧れていませんか？ 


その後、ブレ…力…を切り、もう…度電源を入れて運転してください. 


ブレーカーを切ってか5、異物を取り除き、ちう-■■度、 
電源を入れて運転してください。 


室が ユニッ トのフアンに 
棒などの異物び 
入っていませんか？ 


ブレ—力—を切ってから、障害物を取り除さ、をう一度、 
電源を入れて運転してください。 


車などで 

室外 ユニッ トの欧出□を 
ふさいでいませんか？ 


1 陰 

冷房 Ekjs 

1''" ’ 


QC 
11 «1 



風叢宮動 



(燕晶表巧部側 

: A 己） 



























































ご連鑛いただをたい内容 
]- 品名 ル """■ ムエン 

3； 上げ年•月•日 

4. 丄フ~~」~~卜 
已.お名前-ご住所-電話番号 
日.室がユニットの設置場所 


下配®内容黯繫翼い上げ變飯薰店業た!ま 
が寺字：/鍛客權ご欄談惡□にご連総くだをい。す'叫がが争 



泻度、運願5ンプが点減1/た覇貪 




































































































その他動作が気になる場合は、「故障かな？と思ったら J をご確認ください。 
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避ずお読みください。 

播証に: 2 いて！ 

圍保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししますので、記載事項をお確 
かめのラえ、大切に保管してください。 

国保証期間はお買い上げ曰か b ] 年間、た 
だし;令媒系統部分については己年間です。 

く保詰期闇中> 

保証書の規定にしたがって出張修理させていたださま 
す。その際には、 r 保証書」をご提示ください。 

く保証韻閣経過纔> 

修理すればご使用でさる場合は、有料にて修理させて 
いたださます。 

修理料金は、技術料+部端代+出張料などで構成されて 
います。 

修理を巧頼されるとを 

■奪哦溝璋课啡ホにしたびって調べていただき、なお異 
萬びあるときは、おず運転を停止し、ブレーカーを切っ 
て、お買い上げの販売赌またはダイキンお客様ご相談 
窓□にご連絡ください。 



ご遵絡いただをたい内容 
品名ルームエアコン 

お賢い上げ年.月-曰 } 保証書に 
醒 5 巧を 記載してあります。 

(でさるだけ具体的に） 

己.お名前-ご住所■電話番号 
扫.室がユニットの設置場所 


2 . 

3. 

4. 


.補修埋摧籠謎謂.缉播有觀閣に3いて I 

圍ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧 
切り後10年です。 

を「補修用性能部品 J とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品のことです。 


4^^* & ぶ ？^/ TS 寺、 "3#* i 

点横體編の寂すす敏 

鹽エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット 
の内部び巧れ、性能び低下する場合があります。また、 
ゴ S やホコリびたまって、ニオイび発生したり、除湿 
水の排水経路を詰ま b せ、室内ユニットからの水漏れ 
の原因になることびあります。通萬のお手入れとは別 
に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げ 
の販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が 
必要となります。 


g お客様自身でエアコン内部の洗をはしないでください。 
市販のエアコン洗;'き剤をご使用されますと、場合によつ 
ては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最 
悪の場合氷漏れなどの不具含び発生するおそれびあり 
ます。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相 
談窓□にご相談ください。 


お客様ご相談窓□のご案内 

商品に関する修理。消耗部品のご用命や取扱いのごネ 

3談など 

へご連絡ください。 

すべてのお問合わせは I ダイキンコンタクトセンター 


霞話番号をよくおおかめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願いします。|| 


\_/ 

1108 


驚業瞬閣 

24時題36已曰対広いたしまず。 

お蔽業務 

商品に関ずるすべてのごネ目談 ■ 
お罔合わせをお受けいたします。 
/修理、メンテナンス、取扱い、 

I 機種選定および別売品 • 消耗品 
補用部品の販売など 


非通知設是のちは、最ネ刃にをダイヤルしていただき、発信番号の通矢]をお願いしております。 


(全国共通フリーダイヤル） 


顯 0120 - 88-1081 

FAX でのお問をわせは 0120 … 07…0881 ( FAX 専用フリーダイヤル） 

http :// www . ciaikincc.com に擺叙腑ホームぺージ） 
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長期使臓願を就 I 腳遥づくホ体赫について 


経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることをを意喚起するために電気用品安全法で義務付けられたな下の内 


容を室巧 ユニッ トに表示しています。 


A 

《 [設計上の標準使用期闆] 

1 日年 

設計上の標準使用期間を 
超えてお使いいただいた 


場合は、経年劣化による 


発乂-けび等の事故に至 
るおそれびあります。 


本体銘板[製造年]は函 )14 おで表巧していまず。 



※設計上の標準使用期間とは 

® 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年か5安を上支障なく使用す 
ることがでさる標準的な期間です。 

が製造年についてを、室内ユニットに西暦4巧で表示しています。 

が設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。 


® 設置状況ゃ躁境、使用頻度が下記の条件と巽なる場を、または、本来の使用目的が外でご使用された場合は、設計上 
の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けびなどの事故に至るおそれがあります。 


■ 標準使用条件 


ル™ム X アコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための 
標準使巧条件による （ J 旧 C 9921-3) 



電源電圧 

製おの定格電圧にぶる 


周 

鼓数 

50 /60 Hz 



室内溫度 

27む（乾 i 求温度） 


、ム 古 

の 居 

室内湿度 

47%(湿球温度1日で） 


室が温度 

3己で（乾赚温度） 

環お条件 


室が湿度 

40%(湿球温廬吕4で^ 



室内湿度 

20で（乾球温度） 


暖房 

室内湿度 

已9% (湿球温度1己で） 


室外温度 

7で（乾球温度） 



室外湿度 

87%(湿球温度日で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

機ネ重能力に見合った広さの部屋（置数） 


1年間の使用曰数 

東京 

:令房巨月2曰か日日月21曰までの1]2日間 


了■ル 

暖房1□月2呂曰から4月] 4日までの] 69日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

冷房9時間../曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使用時間 

冷房：]，〇〇呂時間/年 
暖房：],1呂3時間/年 
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かを房-暖房運転特性は日本工業規格 （ J 旧 C 9612) に基づいた数値です。 
かこの仕様数値は己 OHz • 日 OHz 共通です。 

か停止のとさをマイコンを働かせるため、約 0.9 ワットの電力を消費します。 

(入タイマー設定時は約]日ワットの電力を消費します。） 

か本機の能力 • 消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。 

® 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することびあります。 

か暖房低温能力は屋外温度2で、パワフル運転での数値をおしています。 

このとき、運転音は仕様数値よりを大きくなります。 

® 最大風量となる風向設定での数値を示しています。 


m 画お y 画ぉ顯取扱説明書り）、保証書（1)、リモコン（り、リモコンホルダーり）、リモコンホルダー取付ネジ（ 2 )、 
韩面刚 mmmi 単4形アルカリ乾電池に）、光艘媒空清フィルターに） 
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MEMO 



» 輩源コードが異常に熱い。 ご使用串止 

«こげ臭いニオイびする。 

思ブレーカーびひんぱんに落ちる。 IjJ 故障や事故防止のため、 

み 置台や吊り下げなどの取付部品び腐食していたり、 \ブレーカーを切ってか 

取付けびゆるんでいる。 /5、必ずお買い上げの 

»室内ユニットから水び漏れる。 pi 販売店に点検-修理を 

かその他の異常や故障びある。 ご相談、にさい。 


ご購入店名 

下巳し_ 

据が年月日 年月日 



歸品こ關ずるお間ぃ昔ゎせ MM 01 2^-= 88 ==1081 (ダイキンコンタクトセンター） 

'ム ぶ- ；_irt.- ’' J i.n .….。い. g --1 . -? り—ザ。.み化 S wHbB s ® 

fliscDc'iaijAifa； 非通知設是のちは、最ネ別こ團国！をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしておりまず。 


ルームエアコンの楠修周性能韶品①保有期間は製造巧坊りを1曰年です。 




長年ご使用になる王アコン巧点検は定期的に 


特定化学物質の含有状況表示ウてブサイト 
http://www.dajkin.c □'山/ csr/env/j-moss.html 


フ□ンにごいて 

H 家庭用エアコンには最大で C0 2 (遍暖化ガス） 
3,600 kg (マルチシステムの場合は10,50 Ok 呈) 
じ相当するフ□ン類が封入されています。 

±也球混暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
あたってはフ□ン類の回収がお要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類)び 
封入されていることを、ご認識いただくための表おでず。 
エアコンの取りがし時はフ □ ン類の回収び必要です。 



このぶラな症状 
は殺り莱はんか？ 
























































































































































































































































